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mgr nauk technicznych, inżyniera-mechanika 


jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 
odprawione zostanie 


w piątek dnia 23 października 1953 r. o godz. 7 rano 
w kościele O. O. Pijarów przy ul. Pijarskiej 


Nabożeństwo żałobne 


na które Współpracowników, Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i Krewnych zaprasza 


żona z rodziną. 


